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HOWARD  B.  LOVELL  WILLIAM  S.  HALL 


LOVELL  &  HALL 


DOORS,  WINDOWS 
FRAMES  and  BLINDS 


OFFICE 

121-123  FRIEND  ST., 
10-12  MERRIMAC  ST., 
BOSTON,  MASS. 


WAREHOUSE 

WHITTEMORE  AVE., 
NORTH  CAMBRIDGE, 
MASS. 


INDEX 


Windows  and  Sash .  4-21 

Window  Frames . 22-26 

Door  Frames .  27 

Blinds .  28 

Doors 

Four  Panel,  Pine  and  Fir .  29 

Five  Cross  Panel,  Fir . 30-31 

Two  Panel,  Fir . 32-33 

Two  Panel,  Birch  and  Gumwood  . 34-36 

Six  Panel,  Birch .  36 

Mirror  Doors .  37 

Glass  Doors  Pine,  Cypress  and  Fir 

One  Light — Style  A,  Pine  and  Cypress  ....  38 

One  Light — Style  E,  Fir .  39 

Four  Lights,  Fir . .  .  39 

Four  Lights,  Nine  Lights,  Pine .  40 

Three  Lights,  Pine  .  41 

One  Light,  Fir  .  41 

French  Windows . 42-43 

Front  Doors 

Pine,  Cypress  and  Oak . 44-68 

Garage  Doors . 69-60 

Storm  Doors .  61 

China  Closet  Sash .  62 

Drawer  Cases .  63 

Medicine  Cabinets  .  63 


WITH  the  issue  of  this  cata¬ 
logue  we  are  pleased  to 
announce  completion  and 
occupancy  of  our  new  warehouse 
which  contains  every  modern 
device  for  the  handling  and  distri¬ 
bution  of  our  goods  and  is  easily 
accessible  to  all  sections  of 
Greater  Boston. 

With  these  increased  facilities 
we  are  in  a  position  to  make 
prompt  shipment  of  goods  of  the 
highest  grades  on  which  we  built 
our  reputation. 

We  extend  to  you  a  cordial 
invitation  to  call  at  our  new  office 
and  also  to  visit  our  new  Ware¬ 
house. 

LOVELL  &  HALL 


LOVELL  &  HALL 


j 


Twelve-Light  Windows 

Stock  Sizes 

Glazed  or  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

6x8 

1-  9f  x  3-1 

1  1  11 

14  J-  2 

3 

7x9 

2-  Of x 3-6 

u  u 

3f 

8x9 

2-  31  x 3-6 

11 

4 

8  x  10 

2-  3f  x  3-9 

U  If  l* 

4 

8  x  11 

2-  3f  x  4-1 

U 

4 

8  x  12 

2-  31 x  4-5 

11  if  if 

4 

9x9 

2-  6f  x  3-6 

U 

4 

9  x  10 

2-  6f  -  3-9 

u 

4f 

9  x  11 

2-  6f  4-1 

if 

4f 

9  x  12 

2-  6f  x  4-6 

li  if  if 

5 

9  x  13 

2-  6f  x  4-9 

li  If  if 

5 

9  x  14 

2-  6f  x  6-1 

If 

5f 

9  x  16 

2-  6f x  6-6 

if 

Bf 

10  x  9 

2-  9f  x  3-6 

if 

41 

10  x  10 

2-  9| x  3-9 

a 

41 

10  x  11 

2-  9f  x  4-1 

if 

5 

10  x  12 

2-  9f  x  4-5 

11  if  1 f 

5 

10  x  13 

2-  9f x  4-9 

if 

Bf 

10  x  14 

2-  9§ x  6-1 

U  if  if 

Bf 

10  x  16 

2-  9f x 6-6 

if 

6 

10  x  16 

2-  91x5-9 

H 

6f 

10  x  18 

2-  91x6-6 

if 

7 

11  x  14 

3-  01 x  6-1 

if 

6 

11  x  16 

3-  01 x  5-6 

if 

6f 

11  x  16 

3-  Of x 6-9 

if 

7 

11  x  18 

3-  Of x 6-6 

if 

7 

12  x  14 

3-  3f  x  6-1 

if 

6f 

12  x  16 

3-  3f x 6-6 

if 

7 

12  x  16 

3-  3f x 5-9 

if 

7f 

12  x  18 

3-  31x6-5 

if 

8 

4 


LOVELL  &  HALL 


Four-Light  Windows 

Stock  Sizes 

Glazed  or  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

10i  x  18 

2-  Of x 3-6 

li  u 

31 

12  x  16 

2-  3f  x  3-1 

u 

31 

12  x  18 

2-  3f  x  3-6 

n 

4 

12  x  20 

2-  3f  x  3-9 

U  if  U 

4< 

f 

12  x  22 

2-  3| x  4-1 

H 

4 

! 

12  x  24 

2-  3| x  4-6 

U  H  U 

4i 

( 

12  x  26 

2-  3f  x  4-9 

H 

V 

t 

12  x  28 

2-  3f  x  6-1 

U 

6 

12  x  30 

2-  3| x  6-6 

11 

51 

131  x  16 

2-  6| x  3-1 

11 

4 

131  x  18 

2-  6| x  3-6 

U 

4) 

! 

131x20 

2-  6f  x  3-9 

11 

4] 

131  x  22 

2-  6f  x  4-1 

11 

4J 

131  x  24 

2-  6| x  4-6 

li  if  U 

6 

131x26 

2-  6| x  4-9 

11  if  H 

6 

131  x  28 

2-  6| x  6-1 

if  11 

61 

131  x  30 

2-  61x6-6 

11 

6 

131  x  32 

2-  6| x  6-9 

11 

6 

14  x  20 

2-  7f  x  3-9 

U 

4i 

14  x  22 

2-  7| x  4-1 

11 

4| 

- 

14  x  24 

2-  7| x  4-6 

11 

6 

14  x  26 

2-  7f  x  4-9 

11 

6 

14  x  28 

2-  71x6-1 

if  U 

51 

14  x  30 

2-  7f  x  6-6 

U 

6 

16  x  16 

2-  9f  x  3-1 

11 

4 

16  x  18 

2-  91x3-6 

U 

41 

16  x  20 

2-  91x3-9 

11 

6 

16  x  22 

2-  91x4-1 

H 

6 

16  x  24 

2-  91x4-6 

U 

6 
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LOVELL  &  HALL 


Four-Light  Windows  | 

ll 

(Continued) 

J 

Stock  Sizes 

pit' 

Glazed  or  Unglazed 

I||:  . . I 

Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

15  x  26 

2-  9f  x  4-9 

n 

15  x  28 

2-  9f  x  5-1 

u 

6 

15  x  30 

2-  9f x  6-6 

u 

6* 

16  x  32 

2-  9f  x  5-9 

l* 

6* 

16  x  36 

2-  9§  x  6-5 

li 

7 

16  x  24 

2-llfx4-5 

U 

65 

16  x  26 

2-U|x4-9 

U 

6 

16  x  28 

2-llfx5-l 

li 

6 

16  x  30 

2-llfx5-5 

n 

6j 

18  x  24 

3-  3f  x  4-5 

ih 

6 

18  x  26 

3-  3f  x  4-9 

li 

6 

18  x  28 

3-  3f x  5-1 

i$ 

6* 

18  x  30 

3-  3f  x  6-5 

u 

7 

18  x  32 

3-  3f  x  6-9 

li 

7^ 

18  x  36 

3-  3f x  6-6 

U 

8 

20  x  24 

3-  7f  x  4-6 

U 

7 

20  x  26 

3-  7| x  4-9 

U 

7^ 

20  x  28 

3-  7f  x  5-1 

li 

7§ 

20  x  30 

3-  7| x  5-5 

li 

8 

Weights  listed  above  are  for  1\"  windows  glazed  with 
single  thick  glass. 
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LOVELL  &  HALL 


Three-Light  Windows 


Stock  Sizes 


Glazed  or  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

21  x  18 

2-  Of x 3-6 

ii 

4 

24  'xH6 

2-  3f  x  3-1 

1* 

4 

24  x]18 

2-  3f  x  3-6 

li 

4 

24 fl  x  20 

2-  3| x  3-9 

i* 

4i 

24  [  x  22 

2-  3f  x  4-1 

li 

4i 

24  ;  x  24 

2-  3f  x  4-6 

1? 

4i 

24  x  26 

2-  3| x  4-9 

li 

4i 

24  x  28 

2-  3f  x  6-1 

li 

6 

24  x  30 

2-  3f  x  6-6 

li 

5i 

27  x  16 

2-  6f  x  3-1 

li 

4 

27  x  18 

2-  6f  x  3-6 

li 

4i 

27  x  20 

2-  6f  x  3-9 

li 

4i 

27  x  22 

2-  6f  x  4-1 

li 

4i 

27  x  24 

2-  6| x  4-6 

li 

6 

27  x  26 

2-  6| x  4-9 

li 

6 

27  x  28 

2-  6| x  6-1 

li 

5i 

27  x  30 

2-  6§  x  6-6 

li 

6 

28  x  20 

2-  7f  x  3-9 

li 

4i 

28  x  22 

2-  7f  x  4-1 

li 

4i 

28  x  24 

2-  7| x  4-6 

li 

6 

28  x  26 

2-  7| x  4-9 

li 

6 

28  x  28 

2-  7| x  6-1 

li 

5i 

28  x  30 

2-  7f x  6-6 

li 

6 

30  x  16 

2-  9f  x  3-1 

li 

4i 
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LOVELL  &  HALL 


Three-Light  Windows 

Stock  Sizes 

Glazed  or  Unglazed 

(Continued) 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

30  x  18 

2-  9| x  3-6 

1* 

6 

30  x  20 

2-  9| x  3-9 

u 

6 

30  x  22 

2-  9| x  4-1 

u 

6 

30  x  24 

2-  9f  x  4-6 

u 

5 

30  x  26 

2-  9f  x  4-9 

u 

65 

30  x  28 

2-  9f x  6-1 

1 J 

6 

30  x  30 

2-  9f x  6-5 

11 

65 

30  x  32 

2-  9| x  6-9 

ij 

6^ 

30  x  36 

2-  9f  x  6-6 

u 

7 

32  x  24 

2-11 1 x  4-6 

n 

5k 

32  x  26 

2-llf  x  4-9 

ij 

6 

32  x  28 

2-ll| x 6-1 

u 

6| 

32  x  30 

2-U|  x  6-6 

65 

36  x  24 

3-  3f  x  4-6 

u 

5‘ 

36  x  26 

3-  3f  x  4-9 

li 

6 

36  x  28 

3-  3f x  5-1 

l? 

6* 

36  x  30 

3-  3fx  5-5 

li 

7 

36  x  32 

3-  3|x  5-9 

n 

7  * 

36  x  36 

3-  3f x  6-6 

ij 

8 

40  x  24 

3-  7| x  4-5 

15 

7 

40  x  26 

3-  71x4-9 

ij 

7 

40  x  28 

3-  7| x  5-1 

ij 

Th 

40  x  30 

3-  7f x 5-6 

u 

8 

All  windows  glazed  single  thick  glass  unless  ordered 
otherwise. 


Weights  as  listed  for  single  thick  glass.  Add  1$  lbs. 
to  each  weight  for  double  thick  glass. 
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LOVELL  &  HALL 


Two-Light  Windows 

Stock  Sizes 

Glazed  or  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

12  x  18 

1-  3f  x  3-6 

11 

2* 

12  x  20 

1-  3f  x  3-9 

1* 

3 

12  x  22 

1-  3f  x  4-1 

1* 

3 

12  x  24 

1-  3f  x  4-6 

U 

3 

12  x  26 

1-  3f  x  4-9 

11 

3* 

12  x  28 

1-  3f  x  6-1 

1? 

3* 

12  x  30 

1-  3f  x  6-6 

1  i 

1  2 

31 

131  x  18 

1-  6| x  3-6 

H 

3 

131  x  20 

1-  5g x  3-9 

H 

3 

131  x  22 

1-  5i x  4-1 

li 

3 

131x24 

1-  5} x  4-6 

li 

31 

131  x  26 

1-  65  x  4-9 

11 

31 

131  x  28 

1-  6| x  6-1 

li 

31 

131  x  30 

1-  65  x  6-6 

li 

4 

16  x  18 

1-  6f  x  3-6 

U 

3 

16  x  20 

1-  6f  x  3-9 

li 

31 

16  x  22 

1-  6| x  4-1 

H 

31 

16  x  24 

1-  6f  x  4-6 

li 

31 

16  x  26 

1-  6| x  4-9 

li 

31 

16  x  28 

1-  6f  x  6-1 

li 

4 

16  x  30 

1-  6| x  6-6 

li 

4 

16  x  24 

1-  7| x  4-6 

li 

31 

16  x  26 

1-  7f  x  4-9 

li 

4 

16  x  28 

1-  7| x  6-1 

H 

4 

16  x  30 

1-  7| x  6-6 

n 

41 

18  x  18 

1-  9| x  3-6 

H 

31 

18  x  20 

1-  9| x  3-9 

li 

4 

18  x  22 

1-  9f  x  4-1 

H 

4 

18  x  24 

1-  9| x  4-6 

li 

4 

18  x  26 

1-  9f  x  4-9 

H 

41 
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LOVELL  &  HALL 


Two-Light  Windows 

(Continued) 


Stock  Sizes 


Glazed  or  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

18  x  28 

1-  9f  x  5-1 

If 

4f 

18  x30 

1-  9f x  6-5 

if 

5 

18  x  32 

1-  9f  x  6-9 

l* 

6 

18  x  36 

1-  9fx  6-5 

If 

5f 

20  x  16 

1-llf  x  3-1 

li 

3f 

20  x  18 

1— Ilf x  3-6 

if 

4 

20  x  20 

1-llf x 3-9 

if 

4 

20  x  22 

1-llf x 4-1 

if 

4 

20  x  24 

1-llf x 4-5 

if 

4f 

20  x  26 

1-llf x 4-9 

If 

4f 

20  x  28 

1-llf  x  5-1 

1} 

4f 

20  x  30 

1-llf x  5-5 

if 

5 

22  x  24 

2-  If x 4-6 

if 

4f 

22  x  26 

2-  If x 4-9 

1* 

4f 

22  x  28 

2-  If x  5-1 

if 

4f 

22  x  30 

2-  If x  5-6 

if 

5 

24  x  16 

2-  3f  x  3-1 

1* 

4 

24  x  18 

2-  3§  x  3-5 

if 

4 

24  x  20 

2-  3f x  3-9 

if 

4f 

24  x  22 

2-  3f x  4-1 

if 

4f 

24  x  24 

2-  3f  x  4-5 

if 

4f 

24  x  26 

2-  3f  x  4-9 

if 

4f 

24  x  28 

2-  3f x  5-1 

if 

6 

24  x  30 

2-  3f  x  5-6 

if 

6f 

27  x  16 

2-  6f  x  3-1 

if 

3f 

27  x  18 

2-  6f  x  3-5 

if 

4f 

27  x  20 

2-  6f  x  3-9 

if 

4f 

27  x  22 

2-  6f  x  4-1 

if 

4f 

27  x  24 

2-  6f  x  4-5 

u 

5 

27  x  26 

2-  6f  x  4-9 

if 

5 

10 


LOVELL  &  HALL 


Two-Light  Windows 

(Continued) 

Stock  Sizes 

Glazed  or  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

27 

x  28 

2-  6f  x  6-1 

u 

27 

x  30 

2-  6f x  6-6 

u 

6 

27 

x  32 

2-  6§  x  6-9 

1* 

6 

27 

x  36 

2-  6f x  6-6 

u 

7 

28 

x  20 

2-  7f x  3-9 

ij 

4§ 

28 

x  22 

2-  7f  x  4-1 

1J 

4* 

28 

x  24 

2-  7f  x  4-6 

1* 

6" 

28 

x  26 

2-  7f  x  4-9 

1* 

6 

28 

x  28 

2-  7f  x  6-1 

lj 

6  h 

28 

x  30 

2-  7f  x  6-6 

lj 

6 

30 

x  16 

2-  9f  x  3-1 

l* 

4f 

30 

x  18 

2-  9f  x  3-6 

lj 

6 

30 

x  20 

2-  9f  x  3-9 

lj 

6 

30 

x  22 

2-  9| x  4-1 

lj 

6 

30 

x  24 

2-  9| x  4-6 

lj 

6 

30 

x  26 

2-  9f  x  4-9 

lj 

Bj 

30 

x  28 

2-  9f  x  6-1 

lj 

6 

30 

x  30 

2-  9f x  6-6 

lj 

6J 

30 

x  32 

2-  9f  x  6-9 

lj 

(if 

30 

x  36 

2-  9§  x  6-6 

lj 

7 

32 

x  18 

2-llf  x  3-6 

lj 

6 

32 

x  20 

2— Ilf x  3-9 

lj 

6 

32 

x  22 

2-llf x 4-1 

lj 

5 

32 

x  24 

2-llf x 4-6 

lj 

5}- 

32 

x  26 

2-llf x 4-9 

lj 

6 

32 

x  28 

2-llf x  6-1 

lj 

6 

32 

x  30 

2-llf x  6-6 

lj 

6* 

36 

x  18 

3-  3f  x  3-6 

lj 

6} 

36 

x  20 

3-  3f  x  3-9 

lj 

Bj 

36 

x  22 

3-  3f  x  4-1 

lj 

5i 

11 


LOVELL  &  HALL 


Two-Light  Windows 

m 

(Continued) 

Itell 

Stock  Sizes 

- 

Glazed  or  Unglazed 

Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

W  eights 

36  x  24 

3-  3f  x  4-6 

14 

6 

36  x  26 

3-  31x4-9 

14 

64 

36  x  28 

3-  3f  x  6-1 

14 

64  r 

36  x  30 

3-  3f  x  6-6 

14 

7 

36  x  32 

3-  3f  x  6-9 

u 

74  tL 

36  x  36 

3-  3f  x  6-6 

u 

8  1 

40  x  24 

3-  7| x  4-6 

14 

7 

40  x  26 

3-  7f x 4-9 

14 

74 

40  x  28 

3-  71x6-1 

14 

74ITj 

40  x  30 

3-  71x6-6 

14 

8 

All  windows  glazed  single  thick  glass  unless  ordered 
otherwise. 

Weights  are  listed  for  single  thick  glass.  Add  I5  lbs. 
to  each  weight  for  double  thick  glass. 


Sash  Weights 

Iron  weights  all  sizes  up  to  thirty  pounds  always  in 
stock. 

Lead  or  iron  weights  made  to  order  either  square  or 
round. 


Window  Cord 


Samson  Spot  Cord 
Phoenix  Cord  .  . 
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No.  7-8-9 
No.  7-8 


LOVELL  &  HALL 


Five-Light  Windows 

Stock  Sizes 

Glazed  or  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

15 

x  20 

1-  61 x  3-9 

u 

31 

15 

x  22 

1-  6f  x  4-1 

31 

15 

x  24 

1-  6| x  4-6 

1* 

4 

15 

x  26 

1-  6f  x  4-9 

li 

4 

15 

x  28 

1-  6f  x  5-1 

U 

41 

15 

x  30 

1-  6f  x  6-5 

l* 

A  1 
*  2 

16 

x  24 

1-  7f  x  4-5 

11 

41 

16 

x  26 

1-  71x4-9 

li 

41 

16 

x  28 

1-  71x5-1 

H 

41 

16 

x  30 

1-  7f x 5-6 

11 

5 

18 

x  18 

1-  91x3-6 

U 

4 

18 

x  20 

1-  91x3-9 

li 

41 

*2 

18 

x  22 

1-  91x4-1 

11 

41 

18 

x  24 

1-  91x4-5 

li 

41 

18 

x  26 

1-  91 x 4-9 

li 

5 

18 

x  28 

1-  91x5-1 

li 

5 

18 

x  30 

1-  91 x  6-5 

li 

51 

20 

x  16 

1-111 x 3-1 

li 

4 

20 

x  18 

1-111x3-5 

li 

41 

20 

x  20 

1-111x3-9 

li 

41 

20 

x  22 

1-111x4-1 

li 

41 

20 

x  24 

1-111x4-5 

li 

5 

20 

x  26 

1-111x4-9 

li 

5 

20 

x  28 

1-llf x  6-1 

li 

5 

20 

x  30 

1-llf  x  5-5 

li 

51 

Weights  listed  above  are  for  single  thick  glass. 
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LOVELL  &  HALL 


Seven-Light  Windows 
Stock  Sizes 
Glazed  or  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

21 

x  18 

2-  Of  x  3-5 

u 

4 

24 

x  16 

2-  3f  x  3-1 

1* 

4i 

24 

x  18 

2-  3|  x  3-6 

1* 

4i 

24 

x  20 

2-  3| x  3-9 

u 

6 

24 

x  22 

2-  3f  x  4-1 

li 

6 

24 

x  24 

2-  3| x  4-6 

1  i 

6 

24 

x  26 

2-  3f  x  4-9 

u 

6 

24 

x  28 

2-  3f  x  6-1 

5i 

24 

x  30 

2-  3f  x  6-6 

1* 

6 

27 

x  16 

2-  6| x  3-1 

li 

4i 

27 

x  18 

2-  6f  x  3-6 

u 

4i 

27 

x  20 

2-  6f  x  3-9 

li 

6 

27 

x  22 

2-  6f  x  4-1 

li 

6 

27 

x  24 

2-  6f  x  4-6 

li 

6i 

27 

x  26 

2-  6| x  4-9 

li 

6i 

27 

x  28 

2-  6| x  6-1 

li 

6 

27 

x  30 

2-  6§ x  6-6 

li 

6i 

28 

x  24 

2-  7f x  4-6 

H 

6i 

28 

x  26 

2-  7f  x  4-9 

li 

5i 

28 

x  28 

2-  7f x  6-1 

li 

6 

28 

x  30 

2-  7| x  6-6 

li 

6i 

30 

x  16 

2-  9| x  3-1 

li 

6 

30 

x  18 

2-  9§  x  3-6 

li 

6i 

30 

x  20 

2-  91x3-9 

li 

5i 

30 

x  22 

2-  91x4-1 

li 

6i 

30 

x  24 

2-  91 x  4-6 

li 

5i 

30 

x  26 

2-  9f  x  4-9 

li 

6 

30 

x  28 

2-  91 x  6-1 

li 

6i 

30 

x  30 

2-  9f  x  6-6 

li 

7 

32 

x  20 

2-ll|  x  3-9 

li 

5i 

32 

x  22 

2-llf  x  4-1 

li 

1  5i 
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LOVELL  &  HALL 


Seven-Light  Windows 

(Continued) 


Stock  Sizes 


Glazed  and  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

32  x  24 

2-11  f  x  4-6 

1* 

6 

32  x  26 

2-llf  x  4-9 

11 

61 

32  x  28 

2-llf x  5-1 

u 

61 

32  x  30 

2-ll| x  5-5 

u 

7  4 

Nine-Light  Windows 

Stock  Sizes 

Glazed  and  Unglazed 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Thickness 

Weights 

36  x  20 

3-  3f  x  3-9 

U 

6 

36  x  22 

3-  3f  x  4-1 

61 

36  x  24 

3-  3f  x  4-5 

11 

7 

36  x  26 

3-  3f  x  4-9 

11 

71 

36  x  28 

3-  3f x  5-1 

H 

8 

36  x  30 

3-  3f  x  6-5 

11 

81 

40  x  20 

3-  7f  x  3-9 

11 

71 

40  x  22 

3-  7f  x  4-1 

11 

8 

40  x  24 

3-  7f  x  4-5 

U 

81 

40  x  26 

3-j7f x  4-9 

H 

9 

40  x  28 

3-  7f x  6-1 

U 

9 

40  x  30 

3-  7f  x  6-5 

U 

91 
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LOVELL  &  HALL 


Fifteen-Light  Windows 

Stock  Sizes 
Glazed  or  Unglazed 


Size  of 

Outside 

Thick- 

Weights 

Glass 

Dimensions 

ness 

7x9 

2-0 f  x  4-2 

u 

8  x  10 

2-3 |  x  4-7 

U 

Six-Light  Windows 


Three  lights  wide,  Two  lights  high, 
i\"  thick 


Size  of  Glass 

Size  of  Sash 

No.  lbs. 
to  each 
weight 

9x  12 

2-6!  x  2-  4i 

3 

9  x  13 

2-6| x 2-  6! 

3 

9x  14 

2-6f x 2-  85 

35 

10  x  14 

2-9| x  2-  85 

4 

10x16 

2-9!  x2-10i 

4 

Eight-Light  Windows 

1§"  Thick 


Size  of  Glass 

Size  of  Sash 

No.  lbs. 
to  each 
weight 

9x12 

1-  9| x  4-6 

31 

9x13 

1-  9|  x  4-9 

10  x  14 

1-llf  x 6-1 

4 
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LOVELL  &  HALL 


Single  Sash 

Eight  Light,  I3"  thick 
3-0  x  2-0 


Single  Sash 

One  Light,  thick 

2-0  x  2-0 
2-0  x  2-6 
2-0  x  3-0 
2-2  x 2-2 
2-4  x  2-4 
2-6  x  2-0 

2- 6  x  2-6 

3- 0  x  2-0 


Border  Light  Sash 

I5"  thick 


2-0  x  2-0 

13  Its. 

2-2  x  2-2 

13  Its. 

2-4  x  2-4 

13  Its. 

2-6  x  2-6 

13  Its. 

Diamond-Light  Sash 

I5"  thick 


2-0  x  2-0 
2-0  x  2-6 
2-0  x  3-0 
2-4  x  2-4 
2-6  x  2-6 


12  Lights 
17  Lights 
17  Lights 
17  Lights 
17  Lights 
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LOVELL  &  HALL 


Skylights 


Outside  Dimension 

Thickness 

2-0  x  2-6 

if 

2-0  x  3-0 

if 

2-2  x  3-2 

u 

2-4  x  3-4 

u 

2-6  x  3-6 

if 

3-0  x  4-0 

If 

3-0  x  6-0 

if 

Glass  lapped  or  glazed  with  long  lights  as  desired. 
Glazed  with  any  thickness  glass  desired. 


Hot  Bed  Sash 

Cypress 


Outside  Dimension 

Thickness 

3-0  x  6-0 

If 

3-0  x  6-0 

If 

These  sash  we  always  paint  two  coats  and  glaze  with 
double  thick  glass  unless  otherwise  ordered. 

We  can  furnish  these  sash  four  lights  wide  glazed  with 
8"  glass  if  desired. 

We  make  to  order  any  size  or  style  Skylight  or  Hot  Bed 
Sash  at  short  notice  and  at  lowest  prices. 
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LOVELL  &  HALL 


Cellar  Sash 


Three 


Light 


Cellar  Sash 


One 


Light 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

6x8 

l-9f  x0-lli 

7  x  9 

2-Ofxl-  0| 

8  x  10 

2— 3f x  1-  11 

8x  11 

2 -3  f x 1-  21 

8x12 

2-3  f x  1-  31 

9  x  9 

2-6f  x 1-  01 

9x  10 

2-6§  x 1-  11 

9x  11 

2-6f  x 1-  21 

9  x  12 

2-6 f x 1-  31 

9x  13 

2-6f  x 1-  41 

9  x  14 

2-6f  x 1-  51 

9x  15 

2-6§  x 1-  61 

9x  18 

2-6| x  1-  91 

10  x  8 

2-9fx  0-111 

10x10 

2-9f  x 1-  11 

10  x  12 

2-9 f x  1-  31 

10  x  13 

2-9f  x  1-  41 

10x14 

2-91  x 1-  51 

10  x  15 

2-9f  x 1-  61 

10  x  16 

2—9 | x 1-  71 

10  x  17 

2-91  x 1-  81 

10  x  18 

2-9| x 1-  91 

10  x  20 

2-9|xl-Ul 

12  x  15 

3-3f  x  1-  61 

12  x  16 

3-3f  x  1-  71 

12  x  18 

3-3  § x  1-  91 

12x20 

3-3f x 1-111 

Glass  Size 

Outside  Dimension 

8x  10 

0-111 x  1-11 

9x  12 

1-  01 x  1-31 

9x13 

1-  01 x  1-41 

10  x  14 

1-  llxl-61 

10  x  15 

1-  lixl-61 

Cellar  Sash 


Two 


Light 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

7  x  9 

1-  51 x  1-01 

8  x  10 

1-  71 x  1-11 

8  x  12 

1-  7§  x  1-31 

9x12 

1-  9f x  1-31 

9x  13 

1-  9|x  1-41 

10  x  12 

l-llfxl-31 

10  x  13 

1-llf  x  1-41 

10  x  14 

1-llf x  1-51 

10  x  16 

1-llf  xl-61 

Cellar  Sash  1|"  thick  and  are  made  from  good  quality 
white  pine. 

Cellar  Frames  in  stock  for  all  sizes  of  sash  listed. 
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LOVELL  &  HALL 


Cellar  Sash  Cellar  Sash 


Four  Light  Six  Light 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

Glass  Size 

Outside  Dimension 

6  x  8 

2-  3f  x0-lli 

7  x  9 

2-Ofxl-  9f 

7  x  9 

2-  7f  x 1-  0i 

8x  10 

2-3 | x  1-llf 

8x10 

2-ll|  x 1-  li 

8x  12 

2-3| x  2-  31 

8x  12 

2-llf x  1-  3j 

9x  12 

2-6 1 x  2-  3| 

9x  12 

3-  3|  x  1-  3j 

9x  13 

2-6f  x  2-  5| 

9  x  13 

3-  3f  x  1-  4* 

10  x  10 

2-9| x 1-111 

10  x  12 

3-  7f  x  1-  Z\ 

10  x  12 

2-9| x  2-  3| 

10  x  14 

3-  7| x  1-  5| 

10  x  13 

2-9 1 x  2-  5| 

10  x  16 

3-  7j  x  1-  6| 

10  x  14 

10  x  15 

2-9f  x  2-  7f 
2-9| x  2-  9| 

Cellar  Sash 


Glass  Size 

Outside  Dimension 

7x9 

1-  6f  x  1-  9f 

8  x  10 

1-  7f  x  1-llf 

8  x  12 

1-  7|  x  2-  3§ 

Four 

Light 

9  x  12 

1-  9f  x  2-  3| 

9  x  13 

1-  9f  x  2-  5f 

10  x  12 

1-llf  x  2-  3f 

10  x  14 

i-ii!  x  a-  7! 

10  x  15 

1-11!  x  2-  9! 

Cellar  Sash  1J''  thick  and  are  made  from  good  quality 
white  pine. 


Cellar  Frames  in  stock  for  all  sizes  of  sash  listed. 
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LOVELL  &  HALL 


Storm  Windows 

Glazed  or  Unglazed 


Our  storm  windows  are  made  of  white  pine.  We  can 
furnish  from  stock  all  sizes  to  cover  12  light  and  4  light 
windows,  also  2  light  windows  up  to  20"  glass  in  width 
as  listed  on  pages  9-10.  Slide  lights  furnished  in  any  size 
required. 

Odd  sizes  and  special  designs  made  to  order. 

Merrill  Storm  Window  Fasteners 

Storm  Windows  put  on  with  these  fasteners  are  air¬ 
tight,  easy  to  put  on  and  take  off  and  permit  of  ventilation 
as  shown  by  cut. 
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LOVELL  &  HALL 


Window  Frames 

We  have  in  stock  a  complete  line  of  window  frames 
for  sash  for  wood  and  brick  buildings.  Our  frames 
are  Eastern  made  with  white  pine  stools  and  casings,  hard 
pine  pulley  stiles  and  headers. 


Wood  Frames 

Frames  for  wood  building  5f  jamb  to  set  on  boarding 
or  4f  jamb  to  set  on  studding  as  detailed  on  pages  23,  24 
and  25. 

We  have  stools  and  headers  up  to  14'  -  0"  long  enabling 
us  to  furnish  any  size  of  mullion,  triple  or  larger  groups 
required  either  with  7"  or  9"  mullion  casings. 

We  can  also  furnish  frames  with  6|  soft  pine  jambs 
without  pulleys. 


Brick  Frames 

We  can  furnish  all  sizes  of  frames  for  brick  building 
as  detailed  on  page  26. 

Frames  nailed  up  and  painted  if  required. 


Cellar  Frames— Sash  Frames 

Frames  for  all  sizes  of  cellar  sash  and  single  sash  as 
listed. 
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LOVELL  &  HALL 


Detail  of 

Stock 

Window 

Frame 

For 

wood  build¬ 
ings 


Jambs  5f" 
to  set  on 
boarding. 


Head 


Jamb 


Mullion 


Sill 


LOVELL  &  HALL 


HEAD 


Detail  of 

Stock 

Window 

Frame 

With  4f"  jambs 
to  set  on 
studding. 


Jamb 


Mullion 


■Sill 


LOVELL  &  HALL 


Detail  of 

Stock 

Window 

Frame 

For  wood 
buildings 
with  outside 
walls 
plastered. 

Jambs  5f" 


Head 


J*M& 


Mullion 


5ilu 
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Detail  of 

Stock  Window  Frames 

For  brick  buildings. 
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LOVELL  &  HALL 


Door  Frames 

Fir  and  Cypress 


Size 

Thickness 

Jamb 

Rabbet 

2-8  x  6-8 

U 

3* 

1  3 

■*■8 

2-8  x  6-8 

u 

4* 

1  8 

2-8  x  6-8 

u 

62 

1  1 

1  8 

2-8  x  6-8 

If 

5J 

1  3 

J-T 

3-0  x  7-0 

13 

1  4 

65 

If 

8-0  x  8-0 

11 
±  4 

65 

If 

We  can  furnish  transom  door  frames  65"  jambs  up  to 
10'  -  0"  high. 


Partition  Door  Frames  always  in  stock. 


Outside  Thresholds 

Hard  Pine  or  Oak  in  lengths  from  3-0"  to  8'-0"  long. 


Sidelight  Door  Frames  and  odd  frames  made 
to  order  at  short  notice. 
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LOVELL  &  HALL 


Blinds 

We  carry  a  complete  line  of  Half  Roll  and  Stationary 
Blinds  in  No.  1  and  No.  2  quality  for  all  sizes  of  windows 
listed  in  this  catalogue. 

Four-fold  or  Single  Blinds  furnished  when  requested. 


Odd  Blinds  and  Shutters 

We  made  a  specialty  of  making  to  order  Odd  Blinds  in 
any  thickness  or  style,  at  short  notice. 

Paneled  Shutters  from  any  detail  made  to  order  at 
lowest  prices. 


Blind  Trimmings 

We  carry  in  stock  Blind  Trimmings  with  Shedd’s  Fasts 
and  Security  Hinge. 

Special  Trimmings  furnished  at  short  notice. 


Suggestions  for  Ordering 

Orders  for  blinds  should  state  size  of  glass  and  number 
of  lights  in  windows  to  be  covered,  or  outside  dimensions 
of  blinds,  (stock  blinds  are  same  width  as  windows,  5  inch 
longer  for  wood  buildings.)  State  if  slats  are  to  be  half 
roll  or  stationary,  and  whether  pairs,  single  or  four-fold 
blinds  are  required. 
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111  i 

Pine  Doors 

||| 

Four  Panel 

1 

ill 

Flush  Moulded 

1 

9 

lHBIP  | 

|jMHj 

(hi 

1 

Size 

Thickness 

Size 

Thickness 

2-  0  x  6-  0 

II 

A  8 

2-  0  x  6-  8 

1  3 

A  8 

2-  2  x  6-  0 

1  3 

As 

2-  2  x  6-  8 

1  3 

1  8 

2-  4  x  6-  0 

1  3 

A  8 

2-  4  x  6-  8 

1  3 

A  8 

2-  6  x  6-  0 

1  3 

A  8 

2-  6  x  6-  8 

1  3 

A  8 

2-  8  x  6-  0 

11 
±  8 

2-  8  x  6-  8 

If  If 

3-  0  x  6-  0 

1  3 
*  8 

2-10  x  6-  8 

1  3 

A  8 

2-  0  x  6-  4 

a8 

3-  0  x  6-  8 

1  3 

1  8 

2-  2  x  6-  4 

A  8 

2-  4  x  6-10 

If 

2-  4  x  6-  4 

1  8 

2-  6  x  6-10 

If 

2-  6  x  6-  4 

1  3. 

±  8 

2-  8  x  6-10 

A  8 

2-  0  x  6-  6 

A  8 

2-10  x  6-10 

11 

1  8 

2-  2  x  6-  6 

A  8 

2-  4  x  7-  0 

1  3 

A  8 

2-  4  x  6-  6 

1  3 

A  8 

2-  6  x  7-  0 

11  13 

1  8  a4 

2-  6  x  6-  6 

A  8 

2-  8  x  7-  0 

If  U 

2-  8  x  6-  6 

1  3. 

A  8 

2-10  x  7-  0 

If  U 

3-  0  x  6-  6 

1  3 

A8 

3-  0  x  7-  0 

If  If 

Redwood  and  Pine  Doors 

Four  Panel  O.  G.  Moulding 


Raised  Panel 


Size 

Thickness 

Size 

Thickness 

2-  0  x  6-  6 

If  If 

2-  0  x  6-  8 

If  If 

2-  2  x  6-  6 

If  If 

2-  2  x  6-  8 

If  If 

2-4x6-  6 

If  If 

2-4x6-  8 

If  If 

2-  6  x  6-  6 

If  If 

2-  6  x  6-  8 

2-  8  x  6-  8 

If  If 

If  If 
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LOVELL  &  HALL 


Fir  Doors 


Five  Cross  Panels 

Bead  and  Cove  Moulding  Flat  Panel 


Size 

Thickness 

Size 

Thickness 

2-  0x6-  0 

12 

A  8 

2-  2x6-  8 

U 

2-  2x6-  0 

1  3 

A  8 

2-  4x6-  8 

If 

2-  4  x  6-  0 

1  3 

A  8 

2-  6  x  6-  8 

H  H 

2-  6x6-  0 

1  8 

2-  8x6-  8 

U  H 

2-  8x6-  0 

1  3 

2-10x6-  8 

A  8 

2-  0x6-  4 

1  3 

AS 

3-  0  x  6-  8 

U 

2-  2  x  6-  4 

1  2 

A  8 

2-  0x6-10 

n 

2-  4x6-  4 

1  8 

2-  2x6-10 

H 

2-  6  x  6-  4 

1! 

2-  4  x  6-10 

n 

2-  8  x  6-  4 

1! 

2-  6x6-10 

it 

1-  6x6-  6 

li 

2-  8x6-10 

if 

1-  8x6-  6 

1  3 

A  8 

2-10x6-10 

n  ii 

2-  0x6-  6 

A  8 

3-  0x6-10 

A  8 

2-  2  x  6-  6 

1  3 

1  8 

2-  0x7-  0 

U 

2-  4x6-  6 

U 

2-  2  x  7-  0 

U 

2-  6x6-  6 

11  11 

2-  4  x  7-  0 

H 

2-  8x6-  6 

12 

A  8 

2-  6  x  7-  0 

13  13 

A  8  A  4 

1-  4  x  6-  8 

A  8 

2-  8x7-  0 

13  13 

A  8  A  4 

1-  6x6-  8 

1  3 

A  8 

2-10  x  7-  0 

H  U 

1-  8  x6-  8 

U 

3-  0x7-  0 

H  U 

2-  0x6-  8 

1  3 

A  8 

3-  6x7-  0 

H 

Short  Doors 

We  can  cut  one  or  more  panels  and  rails  of  stock  doors 
to  make  the  heights  listed  below. 

Bead  and  Cove  Moulding 
Five  Cross  Panel 


6-0 

6-6 

6-10 

6-4 

6  8 

7-  0 

Four  Cross  Panel 

4-11 

6-41 

6-7 

6-  21 

5  51 

5-81 

Three  Cross  Panel 

3-101 

4-21 

4-41 

4-  Of 

4-31 

4-51 

30 
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Fir  Doors 


Five  Cross  Panel 


Bead  and  Cove 
Moulding 
Flat  Panels 


Rift  Stiles  and 
Rails 

Slash  Panels 


A  high  grade 
guaranteed  door 
at  low  cost 
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Fir  Doors 

Two  Panel 


Flat  Panel  Bead  and  Cove  Moulding 


Size 

Thickness 

Size 

Thickness 

2-  Ox  6-  0 

If 

2-  0x6-  8 

11 

A  8 

2-  2x6-  0 

If 

2-  2x6-  8 

1  1 

A  8 

2-  4x  6-  0 

1  3 

1  8 

2-  4x6-  8 

A  8 

2-  6x6-  0 

1  1 

A  8 

2-  6x6-  8 

11  11 

A  8  A  4 

2-  8x6-  0 

1  1 

A  8 

2-  8x6-  8 

11  11 

A  8  A  4 

2-  0x6-  4 

1  8 

2-10x6-  8 

1  I 

A  8 

2-  2x6-  4 

If 

3-  0x6-  8 

11  11 

A  8  A  4 

2-  6x6-  4 

U 

2-  0x6-10 

A  8 

2-  8x6-  4 

If 

2-  2  x 6-10 

1  3 

A  8 

1-  6x6-  6 

11 

A  8 

2-  4x6-10 

1  3 

A  8 

1-  8x6-  6 

1  8 

2-  6x6-10 

1  3  13 

■*■5  ^4 

2-  0x6-  6 

11 

A  8 

2-  8x6-10 

If 

2-  2x6-  6 

1  3 

A  8 

2-10x6-10 

If  If 

2-  4  x  6-  6 

11 

A  8 

3-  0x6-10 

If 

2-  6x6-  6 

11  13 

A  8  A  4 

•  2-  0x7-  0 

1  3 

A  8 

2-  8x6-  6 

If 

2-  2  x  7-  0 

1  3 
a8 

2-10x6-  6 

If 

2-  4x7-  0 

If 

3-  0x6-  6 

1  1 

A  8 

2-  6  x  7-  0 

If  If 

1-  6x6-  8 

1  3 

A  8 

2-  8x7-  0 

If  If 

1-  8x  6-  8 

A  8 

2-10  x  7-  0 

1  3  1  3 

A  8  A  4 

1-10x6-  8 

1  5 

1  8 

3-  0x7-  0 
3-  6  x  7-  0 

1  3  1  3 

A  8  A  4 

If 

We  highly  recommend  Fir  Doors  to  all  who  desire  a 
door  that  combines  beauty  of  color  and  grain  with  stand¬ 
ing  qualities  and  carrying  full  guarantee.  We  call  your 
special  attention  to  the  Two  Panel  Doors,  as  shown  and 
listed  above. 
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LOVELL  &  HALL 


Fir  Doors 

Two  Panel 


Vancouver 

Bead  and 
Cove 
Moulding 
Flat  Panel 
(3  Ply) 


Rift  Stiles 
and  Rails 
Slash  Panels 


An  excep¬ 
tionally  high 
grade  two- 
panel  door  at 
low  cost 


Samples 
may  be  seen 
at  our 
office 
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LOVELL  &  HALL 


Veneered  Birch  Doors 

Two  Panel 

Cove  and  Bead  Moulding 


Size 

Thickness 

Size 

Thickness 

2-  0x6-  0 

l1 

1  8 

2-  Ox  6-  8 

12 

A  8 

2-  2x6-  0 

1  8 

2-  2x6-  8 

12 

A  8 

2-  4x6-  0 

1  3 

A  8 

2-  4x6-  8 

1  3 

AS 

2-  6x6-  0 

12 

A  8 

2-  6x6-  8 

12  13 

A  8  A  4 

2-  8x6-  0 

1  3 

A  8 

2-  8x6-  8 

13  13 

A  8  A  4 

2-  Ox  6-  4 

13 

1  8 

2-10x6-  8 

1  3 

A  8 

2-  2x6-  4 

1  1 

A  8 

3-  0x6-  8 

1  3 

A  8 

2-  4x  6-  4 

1  3 

A  8 

2-  0x6-10 

1  2 

A  8 

2-  6x6-  4 

II 

A  8 

2-  2x6-10 

12 

A  8 

2-  8x6-  4 

11 

A  8 

2-  4x6-10 

13 

A  8 

1-  6x6-  6 

1  3 

1  8 

2-  6x6-10 

12 

1-  8x6-  6 

1  1 

A  8 

2-  8x6-10 

1  3 

A  8 

2-  0x6-  6 

1  2 

1  8 

2-10x6-10 

12 

2-  2x6-  6 

1  2 

A  8 

3-  0x6-10 

12 

2-  4x6-6 

1  2 

1  8 

2-  0x7-  0 

l1 

2-  6x6-  6 

12  I  3 

A8  a4 

2-  2x7-  0 

12 

2-  8x6-  6 

1  2 

1  8 

2-  4x7-  0 

1! 

2-10x6-  6 

1  2 

A  8 

2-  6x7-  0 

if  if 

3-  0x6-  6 

1  2 

A  8 

2-  8x7-  0 

if  if 

1-  6x6-  8 

1  2 

A  8 

2-10x7-  0 

if  if 

1-  8x6-  8 

1  2 

A  8 

3-  0  x  7-  0 

if  if 

1-10x6-  8 

1  2 

A  8 

3-  6  x  7-  0 

if 

Veneered  Gumwood  Doors 

Two  Panel 

Cove  and  Bead  Moulding 


Size 

Thickness 

Size  Thickness 

2-  0  x  6-  6 

1  2 

A  8 

2-  0x6-  8  If 

2-  2  x  6-  6 

1  3 

A  8 

2-  2  x  6-  8  If 

2-  4  x  6-  6 

1  3 

A  8 

2-  4  x  6-  8  If 

2-  6  x  6-  6 

1  3 

A  8 

2-  6  x  6-  8  If 

2-  8  x  6-  6 

1  3 

1  8 

2-  8  x  6-  8  If 
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LOVELL  &  HALL 


Veneered  Birch  Doors 

Two  Panel 


“  Max  Royal  ” 
Style  No.  152 


Bead  and  Cove 
Moulding 

The  Door  with 
a  Reputation 
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LOVELL  &  HALL 


Veneered  Birch  Doors 


Colonial 
Six  Panels 


Size 

Thick¬ 

ness 

2-0 

X 

6  6 

13 

A8 

2-2 

X 

6-6 

1  3 

A  8 

2-4 

X 

6-6 

A8 

2-6 

X 

6  6 

1  3 

1  8 

2-8 

X 

6-6 

•L  8 

2-0 

X 

6  8 

1  5 

1  8 

2-2 

X 

6-8 

1  8 

2-4 

X 

6-8 

1  1 

1  8 

2-6 

X 

6-8 

1  3 

A  8 

2-8 

X 

6-8 

1  £ 

1  S 

2-6 

X 

7-0 

1  * 

A  8 

2-8 

X 

7-0 

1  { 

1  8 

3-0 

X 

7  0 

1  1 

1  8 

2-8 

X 

6-8 

If 

2-6 

X 

7-0 

If 

2-8 

X 

7-0 

If 

3-0 

X 

7  0 

If 
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LOVELL  &  HALL 


Mirror  Doors 


This  cut  shows 
how  mirrors  may  be 
applied  to  any  type 
of  stock  door. 


A  very  attractive 
and  useful  door  in 
bath  room  or  cham¬ 
ber. 
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LOVELL  &  HALL 


Glass  Doors 

Pine — Style  A — Cypress — Fir 

Moulded  Two  Sides 


Pine 

2-8x6-  0 

U 

2-6  x  6-  6 

1* 

2-6  x  6-  8 

U 

2-8  x  6-  8 

1* 

2-10x6-10 

u 

3-0  x  7-  0 

11 

2-6x6-  6 

If 

2-8x6-  8 

If 

2-10x6-10 

If 

3-0x7-  0 

If 

Fir— Cypress 


2-6  x  6-6  11 

2-6 x 6-8  U 
2-8  x  6-8  1$ 
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LOVELL  &  HALL 


Glass  Doors 

Style  E— Fir 

Bead  and  Cove  Moulding 


Size 

Thickness 

2-  6  x 

6-  6 

11 

A8 

2-  6  x 

6-  8 

11 

A  8 

2-  8  x 

6-  8 

1  3 

1  8 

If 

2-10  x 

6-10 

11 

A  8 

If 

3-  0  x 

7-  0 

1  3 

A  8 

H 

Glass  Doors 
Four  Lights— Fir 
Bead  and  Cove  Moulding 


Size 

Thickness 

2-  6  x  6-  6 

1  1 
a8 

2-  6  x  6-  8 

1  1 
±  8 

2-  8  x  6-  8 

13  13 

■*■8  A4 

2-10  x  6-10 

If 

3-  0  x  7-  0 

If 
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LOVELL  &  HALL 


Glass  Doors 
Moulded  Two  Sides 
Nine  Lights 
Pine 


Size 

Thickness 

2-  6x6-  6 

11  11 

±2  ■l4 

2-  6x6-  8 

11  11 

±2  J-4 

2-  8  x6-  8 

11  11 

±2  -*-4 

2-10x6-10 

11  11 

±2  J-4 

3-  0x7-  0 

11  13 

1 2  14 

Glass  Doors 
Moulded  Two  Sides 
Four  Lights 
Pine 


Size 

Thickness 

2-  6x6-  6 

u 

2-  6x6-  8 

u 

2-  8x6-  8 

li 
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LOVELL  &  HALL 


Glass  Doors 

Moulded  Two  Sides 
Three  Lights 
Pine 


Size 

Thickness 

2-  6x6-  6 

u 

2-  8x6-  8 

11 

Glass  Doors 
Three  Cross  Panels  and 
One  Light 

Bead  and  Cove  Moulding 
Fir 


Size 

Thickness 

2-  6x6-  6 

If 

2-  6x6-  8 

If 

2-  8x6-  8 

If 
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LOVELL  &  HALL 


French  Windows 


Pine 


2-  6x6-  6 

13 
A  8 

2-  6  x  6-  8 

1  3 
A  8 

2-  8  x  6-  8 

11 

a8 

3-  0  x  6-  8 

1  1 
1  8 

2-10  x  6-10 

13 
1  8 

3-  0  x  7-  0 

1  3 
1  8 

2-  6  x  6-  6 

12 
1  4 

2-  6x6-  8 

if 

2-  8  x  6-  8 

H 

3-  0x6-  8 

if 

2-10  x  6-10 

if 

3-  0x7-0 

if 
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LOVELL  &  HALL 


4-0  x  6-8 

11 

1  8 

20  Lights 

5-0  x  6-8 

11 

1  4 

30  Lights 

4-4  x  6-8 

1  3 
*  8 

20  Lights 

4  0  x  7-0 

1  £ 

1  4 

20  Lights 

6-0  x  6-8 

1  8 

30  Lights 

5-0  x  7-0 

1  3 

A  4 

30  Lights 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 
Pine  and  Cypress 
Style  “A” 


Raised 
Moulding 
one  side 


Flush 
Moulding 
one  side 


Glazed  with 
any  kind  of 
Glass  desired 


2-8x6-  8  1* 
2-8  x  6-  8  If 

2- 10x6-10  If 

3- 0  x  7-  0  If 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Pine  and  Cypress 

Style  “B” 


Raised 
Moulding 
one  side 


Flush 
Moulding 
one  side 


Glazed  with 
any  kind  of 
Glass  desired 


2-  8x6-  8 
2-  8x6-  8  If 

2- 10x6-10  If 

3-  0x7-  0  If 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Pine 


Style  D 

Raised 
Moulding 
one  side 

Flush 
Moulding 
one  side 


Size  Thickness 

2-  6x6-  6  If 
2-  8  x  6-  8  If 

2- 10  x  6-10  If 

3-  0  x  7-  0  If 


2-  6x6-  6  If 
2-  8  x  6-  8  If 

2- 10  x  6-10  If 

3-  Ox  7-  0  If 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Pine 


Style  No.  51 


Raised 
Moulding 
one  side 


Flush 
Moulding 
one  side 


3-  0  x  7-  0  If 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Pine  and  Fir 


Style  No.  52 


Raised 
Moulding 
one  side 


Flush 
Moulding 
one  side 


Watertable 


3-  0  x  7-  0  If 
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BhMph 


LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Pine  and  Cypress 


Colonial 


Raised 
Moulding 
one  side 


Flush 
Moulding 
one  side 


Bevel 
Raised 
Panel 
one  side 


3-0  x  7-0  If 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Cypress 

Style  No.  73 


Raised  Egg 
and 

Dart  Moulding 
one  side 


Flush 
Moulding 
one  side 


Watertable 


Glazed  with 
Bevel  Plate 
Glass 


3-Ox  7-0  If 

Glass  size 
24x36 


These  doors 
have 

Rift  Stiles 
and  Rails 
Dark  Panels 
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LOVELL  &  HALL 


Raised 
Moulding 
one  side 

Flush 
Moulding 
one  side 

Bevel 

Raised  Panel 
one  side 

Glazed  with 
Bevel  Plate 
Glass 

3-0  x  7-0  If 

Glass  size 
20x42 

These  Doors 
have 

Rift  Stiles 
and  Rails 
Dark  Panels 


Front  Doors 

Cypress — Pine 

Style  No.  75 


51 


(over) 


LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Cypress — Quartered  Oak — Pine 


Craftsman 


Raised 
Moulding 
one  side 


Flush 
Moulding 
one  side 


Watertable 


Cypress 


Size 


Thick¬ 

ness 


2- 10  x  6-10  If 

3-  0  x  7-  0  If 


Quartered  Oak 


Size 


Thick¬ 

ness 


3-  0  x  7-  0  If 


Pine 


Size  Thick- 
ness 

3-  0  x  7-  0  If 
2-10  x  6-10  If 


1  : -  -v  - 


( 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 
Quartered  White  Oak 
Style  No.  190 


Raised  Egg 
and 

Dart  Moulding 
One  Side 

Flush 
Moulding 
One  Side 


Watertable 


Glazed  with 
Bevel  Plate 
Glass 


3-0  x  7-0  If 

Glass  Size 
22  x  58 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Quartered  White  Oak 


Raised  Egg 
and 

Dart  Moulding 
One  Side 

Flush 
Moulding 
One  Side 


Watertable 


Bevel  Plate 
Glass 


3-0  x  7-0 


Glass  Size 
20  x  66 


Style  No.  192 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Quartered  White  Oak 

Style  No.  193 


Raised 
Moulding 
One  Side 

Flush 
Moulding 
One  Side 

Watertable 

Glazed  with 
Bevel  Plate 
Glass 

3-0  x  7-0  If 

Glass  Size 
22  x  40 

Our  Oak  Doors 
are  all  selected 
for  beauty  of 
grain. 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Quartered  White  Oak 

Style  No.  196 


Raised  Egg 
and 

Dart  Moulding 
One  Side 

Flush 
Moulding 
One  Side 

Watertable 

Glazed  with 
Bevel  Plate 
Glass 

3-Ox  7-0  1| 

Glass  Size 
24x30 

This  door  is 
unsurpassed  in 
quality  of  wood 
and  workman¬ 
ship. 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 

Quartered  White  Oak 

Style  No.  197 


Raised  Egg 
and 

Dart  Moulding 
One  Side 

Flush 
Moulding 
One  Side 


Watertable 


Glazed  with 
Bevel  Plate 
Glass 

3-0  x  7-0  If 

Glass  Size 
22  x  42 
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LOVELL  &  HALL 


Front  Doors 
Quartered  White  Oak  Pine 
Style  No.  200 


This  door  is 
made  with  heavy 
square  muntins 
and  glazed  with 
wood  beads. 


2-  8  x  6-  8  If 

2- 10  x  6-10  If 

3-  0  x  7-  0  If 


A  very  attractive 
door  for  front 
or  vestibule  glazed 
with  Bevel  Plate 
or  Plain  Glass. 
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LOVELL  &  HALL 


Garage  Doors 

No.*l  Spr.  Pine — Fir 


We  have  a  large  stock  of  these  doors  at  all  times. 


(over) 
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LOVELL  &  HALL 


Garage  Doors 
Three  Doors  to  Opening 
No.  1  Spr.  Pine — Fir 


8-0  x  8-0  If 

These  doors  can  be  used  for  either  sliding  or  folding 
doors  and  we  can  furnish  hardware  for  either  type. 
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LOVELL  &  HALL 


Painted  Storm  Doors 


Four  Cross  Panels 
and  One  Light 


Six  Cross 
Panels 


Size 

Thickness 

2-  6x6-  6* 

u 

2-8x6-  8k 

U 

2-10  x  6-10f 

11 

3-0x7-  Ob 

11 

The  stiles  and  rails  of  these  doors  are  bevelled  to 
I"  thick. 
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LOVELL  &  HALL 


Pairs  China  Closet  Sash 


We  carry  these  styles  of  China  Closet  Sash  in  stock  in 
the  following  sizes: 


Size 

Thickness 

2-6  x  3-10 

u 

2-8  x  3-10 

1* 

2-6  x  4-  0 

u 

2-8x4-  0 

u 

3-4  x  4-  0 

1* 

4-0x4-  0 

1* 

3-4x4-  6 

u 

4-0x4-  6 

1* 
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LOVELL  &  HALL 


Medicine  Cabinets 


We  carry  a  com¬ 
plete  line  of  Stud 
and  Wall  Cabinets. 


Drawer  Cases 

North  Carolina  Pine 


2,-8'/  wide 
2'-8"  high 
l'-6"  deep 

We  can  also  fur¬ 
nish  Drawer  Cases 
with  four  drawers 
from  stock. 


63 


LOVELL  &  HALL 


Window  Frames,  Door  Frames 
Windows,  Glazed  or  Unglazed 

Cellar  Sash,  Skylights 
Blinds  and  Shutters 

Storm  Sash  and  Doors 
Sheet  and  Ornamental  Glass 

Plate  and  Leaded  Glass 


SPECIAL  WORK  OF  ALL  KINDS  MADE 
TO  ORDER  AT  SHORT  NOTICE 


121-123  FRIEND  STREET 
10-12  MERRIMAC  STREET 
BOSTON,  MASS. 


1 


